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Diese zweite Zerlegung hat ihrerseits den Nachteil, daB oft ein Teil der mit alien Windungen beider Stromkreise verketteten In-duktionslinien zu den Streufliissen gezahlt wird. Diese Linien ver-schwinden, wenn J^w^ = —J1wi gemacht wird. Dies wiirde bei der hier zugrunde gelegten Bedingung nur zutreffen, wenn
Li:L.2=w^:w.2<2
ist.    In diesem Fall decken sich beide Defmitionen,  er ist aber im allgemeinen nicht erfiillt.
M*   • Fur die gesamte Streuung o = l — ~— - ist die Art der Zerlegung
^lAs
natiirlich belanglos.
Weitere oft verwendete Bezeichnungen sind
worin v±v^ die Hopkinsonschen Streukoeffizienten heiBen.    Damit wird Gl. 150
,=i— i.. JP
Das Verhaltnis — — wird als Kopplungsfaktor bezeichnet. LiL*
54. Der Lufttransformator.
Ein Transformator dient zur Umsetzung von elektrischer Energie einer Spannung in solche einer anderen. Er besitzt zwei Spulen, die sich gegenseitig induzieren und die ruhend zueinander angeordnet sind. Bei den niederen Frequenzen der Starkstromtechnik werden die Spulen zur Erzielung starker magnetischer Felder auf Eisenkerne gewickelt; in der Hochfrequenztechnik werden keine magnetischen Materialien verwendet. In diesem Falle sind L und M konstant. Wir beginnen mit dem
Lufttransformator.      In   dem    Schema                Fig. 111.
Fig. Ill sind  die  beiden Spulen mit 1
und 2 bezeichnet. Die eine (1) ist an eine Wechselspannung an-geschlossen, sie heiBt kurz die primare Spule oder die Primarwick-lung, die andere (2) wird als sekundare bezeichnet, sie ist iiber einen Belastungswiderstand irgendwelcher Art geschlossen. Sind i± und i.2 die Strome, E^ B^ die Widerstande, Liy L^ die Induktivitaten der beiden Stromkreise, M die Wechselinduktivitat, so gelten fiir die beiden Stromkreise die Gleichungen
(154)wird, den Rest als Streuflusse, so ergibt sich, daB der Haupt-
